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      Під час чергової ракетної атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув 56-річний лікар Сергій Смоляк: його бригада надавала допомогу постраждалим від російського обстрілу…



Лікар Сергій поспішав до людей,

адже він — швидка допомога…

А зараз по небу вгору іде —

ближче до Бога.



Його приймає бездонний шар —

незвідана космічна стихія…

Новою зіркою сяє душа 

нововознесеного Сергія.
 

    

  